Z JURECKICH 


ŁAWA BRZECHFFO 


przezywszy lat 32, 
po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona Sw. Sakramentami, zmarła dnia 
6 lutego 1913 roku w Czerniowcach. 


Pogrzeb z dworca kolejowego w Krakowie nastąpi w poniedziałek dnia 10 b. m. o godz. 3 po poł. na 
miejsce wiecznego spoczynku — na który to smutny obrzęd w żalu pozostali mąż i rodzina 
zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


Zaktad pogrzebowy Concordia” Jana Wolnego w Krakowie, plac Szczepański 2 Drukarnia Związkowa w Krakowie 


